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P U B L I C A T I E - B L A D . 


VI 
hebben van inrichtingen voor het opwekken van electriciteit en 
an geleidingen voor het overbrengen daarvan, in Curagao. 


IN NAAM DER KONINGIN! 


DE GOUVERNEUR van Cura?ao, 


r Jele°nVete 'tZn TnTT, heb,bende' dat het noodig is ««uwe 
ïegeien te stellen tot het verleenen van vergunning voor den 
bouw den aanleg en het hebben van inrichtingen voor het 
opwekken van electriciteit en van geleidingen voor het over­ 
brengen daarvan, in Curaqao. 


enHeefet Tn ^r,kreg®n goedkeuring van den Kolonialen Raad 
en gelet op de tweede zinsnede van art. 50 van bet reeeerine-s 
: ïeglement dezer kolonie, vastgesteld onderstaande verordening. 


Artikel 1. 
JL B^ne° J^,Sebied van Curatjao worden geen inrichtingen 
deraen te leveren pn " ele™eit> met het doel deze aan 
IdJvL!L£e,en_/eleidingen voor ^ overbrenging 
last of ^vdaannBeP 


denen z^Zkleed® betrekkel«ke beschikking moet met re- 
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2 Van de in bovenstaande alinea genoemde verbodsbepai 
. 
7iin uitgezonderd geleidingen, welke uitsluitend loopen 
gronden, aan een bijzonder peVsoon 
aan meerdere per 
Ip/amenliik of aan een lichaam toebehoorende. 
I fne 
g f D? vergunning wordt alleen verleend aan Nederland^ 
o n d e r d a n e n i n C u r a g a o g e v e s t i g d o f a l d a a r w o o n p l a a t s g e k t . 
hebbende en aan naamlooze 
schanoen onder eene firma, waarvan alle mdivmueeie i 
N e d e r l a n d s c h e o n d e r d a n e n z i j n , m C u ™ Q a ° f ° f b e h 0 0 i # 
opgericht en welke in Curagao gevestigd of aldaai beno 
vertegenwoordigd zijn. 


Artikel 2. 
d6'1 
Aanvragen om vergunning moeten gericht zijn aan 
Gouverneur en vergezeld gaan van: 
,, 
a vf" 
a. het bewijs, dat de aanvrager aan de laatste alinea 


ait1eenlduitgewerkt ontwerp, waarin, behalve een opgaat 
welke stroomsoort en van welke spanning gebiu 
g ^ 
zal worden, alles wat ter beoordeeling van het doel eri d 
king van de te maken inrichting noodig is, vermeld1 . gel> 
B?j dit ontwerp behooren verder d e volgende teeken*» 
in tweevoud gevoegd te worden: 
f 1 . 1000. \ 
le. een situatieteekening op schaal 1 . 500 of 1 • 1 
va„ d 
ditnatip-feekeninff moet iuist en duidelijk den loop 
geheele leiding van af de Centrale tot de plaats van^ 
aangeven en voor elk gedeelte der leiding moet daarop 


vei meld. ^ boyen_ dan wei ondergrondsche leidingen zu 


worden gezigd; 
• 
b. het aantal geleiders; 
„„„oorrticrd W<>r -ii- 
c het materiaal, waaruit de geleiders vervaardigd 
ïfl'1 
d. de doorsnede van eiken geleider in vierkante 
^ , 


nietede' hoogste stroomsterkte in ampères, welke m de ^ 
dingen zal worden toegelaten, 
cle 
/• bij bovengrondsche leidingen de 
h o o g t e van ^ 
dingen boven den grond en de plaats en de sooit 
; 


wegen, wateren nf ande.-e #• 


teekening np schaal 1 : HgStf'JW 
waar wegen, wateren of andere electnsc 
, 
t e van d j( 
gekruist. Op deze teekeningen moeten de plaat5 
,keu' 
kruisen leidingen en de constructiedeelen daai vc 
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zijn aangegeven, voor zoo verre deze minder dan 7 M. van de 
kruising verwijderd zijn. De constructie moet verder door de 
noodige detailteekening op schaal niet kleiner dan 1 : 20 wor­ 
den verduidelijkt. 
Tevens moet volledig blijken, welke de afmetingen, de con­ 
structie en de te bezigen materialen zijn: 
a. bij bovengrondsche leidingen, van: 
de ondersteuningspunten ter weerszijde van de kruising; 
eventueel de schoren daarvan; 
de dwarsarmen; 
de isolatoren en isolatorpennen; 
de bliksemafleiders; 
eventueel het vangnet, onder vermelding van de wijze, 
waarop dit geleidend met de aarde verbonden zal worden! 
b. bij ondergrondsche leidingen, van: 
de kabels; 
de sleuven, waarin deze gelegd zullen worden, onder ver­ 
melding van de wijze van afdekking; 
t de opstijgeinden en de afwerking daarvan. 
Van de te bezigen draad, kabel, isolatoren en verdere onder­ 
deden, moeten, desgevraagd, monsters worden ingezonden. Bij 
draad of kabel moeten deze monsters minstens 30 c.M. lang zijn. 
3e. bij bovengrondsche leidingen een duidelijke teekening van 
alle ondersteuningspunten. 
Het ontwerp zal mede vermelden binnen welk tijdsverloop de 
inrichtingen of geleidingen in gebruik zullen worden genomen. 


"Artikel 3. 


Ingeval voor den aanleg, de instandhouding of de bewaking 
van de geleidingen de beschikking over eigendommen van der­ 
den noodig is, moet de ondernemer—waarmede wordt bedoeld 
degeen of degenen, aan wie overeenkomstig het bepaalde bij ar­ 
tikel 1 vergunning is verleend—vóór de uitvoering van het werk 


[ het recht tot die beschikking hebben verkregen. Deze beschik- 
king over eigendommen van anderen behoeft niet steeds te om- 


i vatten het verkrijgen in eigendom daarvan. 


Artikel 4. 
. 1. De ondernemer deponeert binnen één jaar na de dagteeke- 
mng van de hem uitgereikte vergunning in 's Lands Kas, een 
' Waarborgkapitaal en zendt tevens een op zegel geschreven ver- 
klaring in, waarbij hij te kennen geeft, dat hij de vergunning 


i aanvaardt en zich onderwerpt aan de voorwaarden, waarop hem 
ideze is verleend. 
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2 Het waarborgkapitaal moet worden gedeponeerd in wettig 
betaalmiddel of in zoodanige effecten, met de onverschenen cou­ 
pons, als de Gouverneur aannemelijk zal oordeelen en tegen 
een, door den Gouverneur vast te stellen koers. 
3. Van het waarborgkapitaal wordt geen interest betaald. 
4. In geval van deponeering van effecten, zijn de coupons 
behoudens het bepaalde in alinea 5—na den verschijndag tegen 
ontvangbewijs ter beschikking van den ondernemer. 
5 Wanneer, overeenkomstig de bepaling dezer verordening, 
ten gevolge van verzuim van den ondernemer, van gouverne- 
mentswege werken worden uitgevoerd, worden de kosten daai- 
van op het waarborgkapitaal verhaald. 
6 Binnen drie maanden, nadat aan den ondernemer bericht 
is gegeven, dat het Gouvernement over eemg gedeelte van het 
waarborgkapitaal heeft beschikt, moet dit kapitaal weer tot het 
volle oorspronkelijke bedrag zijn aangevuld. 


Artikel 5. 
1. De bij de eerste alinea van art. 1 bedoelde vergunning 
wordt, met of zonder uitsluiting, voor een bepaalden ti]d van 
ten hoogste 50 jaren verleend, met voorbehoud van de bevoegd­ 
heid van den Gouverneur om: 
,, 
a. op verzoek van den ondernemer—uiterlijk een ,iaai 
vóór het verstrijken van den tijd, waarvoor de vergunning 
is verleend, in te dienen—gehoord den Raad van Bestuur 
en bij met redenen omkleede beschikking haren duur voor 
een periode van ten hoogste vijfjaar te vei lengen, 
b. te allen tijde, zoo hij dit om redenen van publiek be­ 
lang noodig acht, wijzigingen in den aanleg van de gelei­ 
dingen of vervanging van bovengrondsche door ondeigiond- 
sche geleidingen of omgekeerd, voor te schrijven; 
c. de onderneming, tegen vergoeding volgens de bij de 
vergunning gestelde regelen, voor het Gouvernement te 
naasten, nadat bij verordening daartoe toestemming zal 
ziiri verleend. 
2. Bij overgang van de onderneming aan het Gouvernement, 
is dit niet gebonden aan overeenkomsten, door den ondei ne­ 
mer met derden omtrent den aanleg en het gebruik van de in­ 
richtingen of geleidingen aangegaan. 
3. Be ondernemer moet in zijn l e v e r i n g s-o vereen komsten 
een voorwaarde opnemen in overeenstemming met het 
paalde in het tweede lid van dit artikel. 
Artikel 6. 


1. 
welken zij 
De vergunning vervalt door verloop van den termijn, yooi 
n zij is verleend, tenzij tijdig een verzoek is ingediend 
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om verlenging van dien termijn en bij het verstuiken daarvan 
nog geen beschikking op dat verzoek mocht zijn ontvangen. 
2. De vergunning wordt: 
a. als vervallen beschouwd, wanneer zij niet binnen 
den, bij de eerste alinea van artikel 4 bepaalden termijn, 
op de wijze als daarbij bepaald, is aanvaard. 
b. ingetrokken: 
le. op verzoek van den ondernemer; 
2e. wanneer niet binnen zes maanden na de aanvaar­ 
ding, ter beoordeeling van den Gouverneur, een ernstig be­ 
gin met den aanleg is gemaakt; 
3e. wanneer de inrichtingen of leidingen niet op het 
door den Gouverneur bij de vergunning bepaalde tijdstip in 
gebruik zijn gesteld; 
4e. wanneer, in het bij de vijfde alinea van artikel 4 be­ 
doelde geval, het waarborgkapitaal niet binnen den bij de 
laatste alinea van dat artikel gestelden termijn weder tot 
het volle oorspronkelijke bedrag is aangevuld; 
5e. wanneer een of meer voorwaarden van de vergun­ 
ning, naar het oordeel van den Gouverneur, niet of niet 
voldoende worden nageleefd; 
6e. bij niet dadelijke opvolging van den last tot buiten­ 
gebruikstelling van de geleidingen, in de gevallen, bedoeld 
bij de vierde alinea van artikel 10 en de derde alinea van 
artikel 12; 
/e. wanneer de exploitatie van de onderneming' geheel 
of gedeeltelijk wordt gestaakt en niet binnen een door den 
Gouverneur te stellen termijn wordt hervat. 
3. De in de voorgaande alinea van dit artikel bedoelde ter­ 
mijnen kunnen, op verzoek van den ondernemer, door den 
Gouverneur verlengd worden. 
4. Het intrekken van de vergunning geschiedt bij een met 
redenen omkleede beschikking van den Gouverneur gehoord 
den Raad van Bestuur. 
5. Bij het veivalle.n of bij de intrekking van de vergunning 
nadat met den aanleg of met het gebruik van de inrichting of 
geleidingen reeds een begin is gemaakt, wordt door den Gou­ 
verneur een termijn gesteld, binnen welken de ondernemer de 
leidingen of inrichtingen, welke zich op of over openbare we­ 
gen of wateren, op of over gouvernementseigendommen be­ 
vinden, weg moet ruimen en die wegen, eigendommen, enz. 
weder behoorlijk in oorspronkelijken staat moet brengen. 
"• Bij geheele of gedeeltelijke nalatigheid om aan de in de 
vorige alinea bedoelde verplichtingen te voldoen, wordt het­ 
geen te doen blijft, voor rekening van den ondernemer van 
gouvernementswege verricht. 
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7. Voor zoover het waarborgkapitaal niet tot verhaal van 
kosten behoeft te worden aangesproken, wordt het na het ver­ 
vallen öf de intrekking van de vergunning aan den onderne­ 
mer teruggegeven. 
Artikel 7. 


1. Met de uitvoering der werken mag niet begonnen wor­ 
den voordat de waarborgsom, bedoeld bij art. 4 gedeponeerd en 
verder de goedkeuring op het in de eerste alinea, sub. o. van 
art. 2 genoemde ontwerp verkregen is. 
2. Bij onderhoud, vernieuwing of herstel mag van de een­ 
maal goedgekeurde plannen niet worden afgeweken, tenzij de 
beoogde afwijkingen te voren door den Gouverneur zijn goed­ 
gekeurd. 
Artikel 8. 
1. Voor het gebruik van openbare wegen -of van andere ter 
vriie beschikking van het Gouvernement zijnde gronden of van 
openbare wateren is ten behoeve van de leidingen geen vei- 
goeding verschuldigd, indien zij ter uitsluitende- beoordeeling 
van den Gouverneur in het algemeen belang zijn aangelegd 
of te algemeenen nutte dienen. Een desbetreffende bepaling 
wordt in elke te verleenen vergunning opgenomen. 
2 
Wanneer ten behoeve van de leidingen ontgravmg, ai- 
damming of andere beschadiging van bovenbedoelde wegen, 
wateren of gronden noodig is, is de ondernemer verplicht al­ 
vorens met de werkzaamheden aan te vangen, hiervan ken­ 
nis te geven aan den Directeur der Openbare Werken. 
Na afloop dier werkzaamheden is de ondernemer verplicht 
de wegen, wateren of gronden behoorlijk in oorspronkelyken 
staat terug te brengen, tenzij de Directeur der Openbare Wer­ 
ken, naar aanleiding van evenbedoelde kennisgeving, heeft be­ 
paald, dat de herstellingen door zijn dienst op kosten van den 
ondernemer zullen geschieden. 
Artikel 9. 
1 Bii de uitvoering van werken, zoowel van aanleg als van 
onderhoud en herstelling gedraagt de ondernemer zich naai­ 
de bevelen hem door of van wege den Gouverneur te geven 
in het belang van de veiligheid, van de eischen van het open­ 
baar verkeer en van de ongestoorde gemeenschap langs andeie 
bestaande geleidingen voor electrische doeleinden. 
2. Handelt de ondernemer in strijd met deze bevelen, dan 
kan de Gouverneur onmiddellijk het werk doen «taken en llP ' 
geen in strijd met deze bevelen is tot stand gebracht op k<os- 
ten van den ondernemer voor zooveel noodig doen afbreken 
of opruimen. 
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3. Alle 
kosten van voorzorg, van werken en van daaruit 
voortvloeiende veranderingen of van herstellingen van gouver­ 
nementswegen of eigendommen komen ten laste van den on­ 
dernemer. 
Artikel 10. 


1. De geleidingen moeten een metallieken gesloten keten 
vormen, zoodat van de aarde als teruggeleider geen gebruik 
gemaakt mag worden. Ook gas- of waterbuizen mogen geen 
deel van de electrische geleiding uitmaken. 
2. Voor zoover de leidingen bij den aanleg of later bij uit­ 
breiding in de nabijheid loopen van bestaande of nog aan te 
leggen gouvernements telefoonlijnen worden zij op dusdanigen 
afstand van deze lijnen gelegd ais door den Gouverneur noodig 
geoordeeld wordt. 
3. Bij aldien na aanleg van de leidingen voor electrische ver­ 
lichting of tot het overbrengen van kracht door middel van 
electriciteit mocht blijken, dat de gemeenschap langs de, in 
voorgaande alinea bedoelde lijnen door dien aanleg storing on­ 
dervindt, is de ondernemer verplicht terstond te ziinen koste 
en ten genoege van den Gouverneur de maatregelen te nemen, 
welke noodig zijn om de oorzaak en (of) gevolgen van die 
storing uit den weg te ruimen. 
4. Wanneer storing als vorenbedoeld wordt waargenomen, is 
de ondernemer op aanzegging van den Gouverneur, verplicht 
zijn leidingen onmiddellijk buiten gebruik te stellen, totdat de 
oorzaak van de storing en (of) hare gevolgen zijn weggenomen. 


Artikel 11. 


Voor iedere verleende vergunning worden door den Gou­ 
verneur vakkundige voorschriften vastgesteld voor den aanleg 
van de electrische geleidingen en verdere installaties voor de 
overbrenging der electrische energie van de centralen naar de 
plaatsen van verbruik. 
Artikel 12. 


De bijzondere vakkundige voorschriften voor den aanleg van 
de electrische binnenleidingen, aangesloten aan het net van 
den ondernemer, behoeven, alvorens van kracht te zijn, de 
goedkeuring van den Gouverneur, die zijn desbetreffende be­ 
schikking en de goedgekeurde voorschriften in het Publicatie­ 
blad doet opnemen. 
Artikel 13. 


Indien bij den aanleg van een geleiding de plaatsing of 
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de inrichting daarvan, ter beoordeeling van den Gouverneur, 
niet zoodanig kan worden gekozen, dat de ongestoorde wer­ 
king van reeds bestaande geleidingen voor electrisclie doel­ 
einden verzekerd is, wordt het den ondernemer vergund om 
op zijn kosten de bestaande geleidingen te verplaatsen of de 
inrichting daarvan te wijzigen en zijn de betrokken eigenaars 
dier geleidingen verplicht de bedoelde verplaatsing of wijziging 
te gedoogen. 
Artikel 14. 


1. Minstens éénmaal daags moet door, of van wege den on­ 
dernemer nauwkeurig worden onderzocht of de geleidingen en 
toestellen aan de daaraan gestelde eischen voldoen. 
2. De uitkomsten van dit onderzoek moeten door of van wege 
den ondernemer in een register worden aangeteekend, dat op 
eerste aanvraag moet worden vertoond aan de met het toezicht 
op de naleving dezer verordening belaste ambtenaren, die bo­ 
vendien bevoegd zijn de in de vorige alinea bedoelde proefne­ 
mingen bij te wonen. 
Artikel 15. 


Behalve tot naleving van de voorgaande artikelen is de 
ondernemer verplicht om bij den aanleg en de exploitatie van 
zijne onderneming, alle veiligheidsmaatregelen te nemen, 
welke de wetenschap en de ondervinding als noodig hebben 
doen kennen. 
Artikel 16. 


De ondernemer is verantwoordelijk voor alle schade door per­ 
sonen of goederen, tengevolge van de exploitatie zijner onder­ 
neming geleden, tenzij hij bewijst, dat die schade buiten zime 
schuld of die zijner ondergeschikten ontstaan zij. 


Artikel 17. 


Een overeenkomstig deze bepalingen verleende vergunning 
mag niet aan anderen worden overgedragen dan met toestem­ 
ming van den Gouverneur verleend bij met redenen omkleede 
beschikking, den Raad van Bestuur gehoord en dan alléén aan 
personen of vennootschappen, welke overeenkomstig art. 1 
voor dezelfde zaak een vergunning zouden kunnen krijgen. 


Artikel 18. 


De ondernemer moet woonplaats kiezen te Willemstad. 
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Artikel 19. 


1. Onverminderd de bevoegdheid van de ambtenaren vermeld 
in art. 8 van het Wetboek van strafvordering voor de kolonie 
Cura<;ao zijn met het toezicht op de naleving dezer verordening 
belast ie Directeur der Openbare Werken, de technisch ambte­ 
naar bij het stoomwezen en de, zoo noodig, nader door den 
Gouverneur bij beschikking aan te wijzen technische ambte­ 
naren. 
2. Van laatstbedoelde aanwijzing wordt den betrokken on­ 
dernemers kennis gegeven. 
3. De in alinea 1 bedoelde ambtenaien hebben te allen tijde 
toegang tot alle onder deze verordening vallende werken, ge­ 
bouwen, opstallen, inrichtingen en terreinen. 
4. Indien voor het sub 1 bedoelde toezicht noodig is, dat be­ 
woonde panden worden betreden, mag zulks slechts geschieden 
tusschen 7 uur des voormiddags en 5 uur des namiddags. Te­ 
gen den wil van den bewoner treden zij evenbedoelde panden 
slechts binnen met schriftelijke machtiging van den kanton­ 
rechter en in het bijzijn van een hulpofficier van justitie. 


Artikel 20. 


1. Onverminderd de bevoegdheid van den Gouverneur om 
de geleidingen of inrichtingen als bedoeld in artikel 1, welke 
zonder de vereischte vergunning of last zijn gebouwd, aange­ 
legd of in gebruik gesteld, op kosten van den bouwer, aanleg­ 
ger of gebruiker te doen opruimen, wordt overtreding van- ge­ 
noemd artikel gestraft met een geldboete van ten hoogste 
duizend gulden. 
2. Bovenstaande bepaling geldt ook in het geval de bedoelde 
geleidingen of inrichtingen worden gebruikt, nadat de verleende 
vergunning of last is vervallen als vervallen beschouwd of in­ 
getrokken, alsmede bij overtreding van de verbodsbepalingen, 
vervat in artikel 7. 
3. Verzuim van kennisgave, als bedoeld in het tweede lid van 
artikel 8, wordt gestraft met een geldboete van ten hoogste 
honderd gulden. 
4. Het nalaten van het herstel, als bedoeld in het tweede lid 
van artikel 8, wordt gestraft met een geldboete van ten hoogste 
twee honderd en vijftig gulden, onverminderd de bevoegdheid 
van den Gouverneur om op kosten van den ondernemer datgene 
te doen verrichten, waartoe laatstgenoemde ingevolge evenbe­ 
doelde bepaling verplicht is. 
5. Voor zoover het Wetboek van Strafrecht er niet in voor­ 
ziet, wordt weigering van toegang als bedoeld in artikel 19, 


47 
- 
1 0 — 


derde lid, of belemmering van de in artikel 19, eerste lid be­ 
doelde ambtenaren om het hun daarin opgedragen toezicht 
uit te oefenen, gestraft met een geldboete van ten hoogste vijf 
honderd gulden, onverminderd de bevoegdheid van den Gou­ 
verneur om staking van de exploitatie te gasten tot tijd en 
wijle het belemmerde onderzoek ongestoord heeft plaats ge- 


S°6^i)e feiten in deze verordening strafbaar gesteld wordèn 
beschouwd als overtredingen. 


Artikel 21. 


Deze verordening treedt in werking met ingang van een na- 
der door den Gouverneur te bepalen d^Jp.^2'pNV'rVf 
de verordening van den 24n. October 1889 (P. B. 1889 No. 21), 
regelende het verleenen van concessie tot het daarstellen van 
inrichtingen voor electriciteit en tot het leggen en hebben van 
leidingen in en over den openbaren grond en het openbaar wa­ 
ter in de kolonie Curaqao ten einde het publiek van electrisch 
licht en van electrische kracht te voorzien. 


Artikel 22. 


Deze verordening kan worden aangehaald onder den naam 
van „ Electriciteit-concessie-verordening". 


Gegeven te Willemstad, den 14n. Juli 1928. 


BRANTJES. 


De Gouvernements-Secretaris, 


BOOMGAART. 


Uitgegeven, den 18n. Augustus 1928. 
De Gouvernements-Secretaris, 
BOOMGAART. 


